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MARELLI - Mod. 9F95 - OL: 145-310 kc; OM: 514-1570 kc; OC1: 5,5-9,7 Me; OC2r 9 M^McW 6FA1W0 V pi. 90 V sch.) 
V2 = 6NK7 (idem) V3 = (90 V pi.) V4 = 6L6 (260 V pi 280 V sch. 12,7 V cat.) V5 = 5Y3 (2X3*0 Y) V6=6E5. Corr. an. tot. 

96 mA, 6L6 72 mA. 













